建築・DIYに最適な水平器アプリはこれ
棚の取り付けからタイル貼り、家電の設置まで、スマホの水平器アプリがあらゆる建築・DIY作業に対応します。選ぶときのポイントを解説します。
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DIY道具箱に新しい仲間が加わった
そこそこの性能のスマートフォンがあれば、たいていのDIYや軽作業の建築現場で複数の測定工具を置き換えられます。なかでも加速度センサーを使った水平器は最も実用的な代替手段です。いつも手元にあり、優れたアプリなら精度は実物の水平器に匹敵し、柔軟性ではそれを上回ります。
この記事では、現場で使える水平器アプリの条件、プロやセミプロの用途で重要になる機能、そして最も価値のある無料アプリはどれかを解説します。
建築職人とDIY愛好家が水平器アプリに本当に求めるもの
住宅まわりの作業はいくつかの種類に分けられ、それぞれ求められる精度が少しずつ異なります。
	絵や鏡を掛ける — 水平出しが必要で、±0.5°程度の誤差なら許容範囲
	棚やブラケットの取り付け — 水平出しに加えて垂直の確認が必要、±0.3°以上の精度
	タイルや床材の施工 — mm/mと度による勾配測定が必要で、±0.1°の差が効いてくる
	テレビやディスプレイの取り付け — 水平が決定的に重要。大画面では1度の傾きでも目立つ
	家電の設置 — 冷蔵庫、洗濯機、食洗機は正しく動作させるために精密な水平調整が必要
	フェンス支柱やデッキ下地の施工 — 垂直（下げ振り）は水平と同じくらい重要
	キャビネットの取り付け — 水平・垂直の両方に加え、割り付けのための対角線の測定も必要

優れた水平器アプリなら、斜めの角度を頭の中で水平の数値に換算させるのではなく、これらすべてを専用モードでカバーしてくれるはずです。
Bubble Level & Angle Gauge — 建築向け最良の無料アプリ
iPhone版とAndroid版をダウンロード
4つの測定モードがあらゆる場面に対応します。
	丸型気泡モード — 平面のチェック（天板、家電の上面、テーブル面）
	水平モード — 従来型の水平器と同じ向きで使用
	垂直（下げ振り）モード — ドア枠、フェンス支柱、間柱の確認に
	フリー角度モード — 屋根の勾配、階段の角度、スロープの傾斜を度とパーセントで測定

キャリブレーション機能
180°キャリブレーションという手法で、スマホの加速度センサーが出荷時から持つ誤差を取り除きます。端末を置いて数値を記録し、180°回転させてもう一度記録する。その平均が本当のゼロ点です。この方法なら外部の基準器がなくてもプロ並みの精度が得られます。キャリブレーションのプロファイルは複数保存でき、端末を使い分ける場合や、わずかにたわむケースを使う場合に便利です。
建築現場の単位
アプリは測定値を度、勾配パーセント、mm/m比、分数で表示し、施工業者・土木・建築それぞれの慣習に同時に対応します。測定値を失うことなく単位を切り替えられます。
干渉検知
電動工具やモーター、金属製の間柱による電磁干渉が、条件によっては加速度センサーに影響することがあります。アプリはセンサーの信頼度バーを表示するので、数値が不安定なら誤った測定値を信じてしまう前に気づけます。分電盤や空調ユニット、冷蔵庫の近くでは特に役立ちます。
一人作業のためのホールド機能
測定値のロック機能を使えば数値を固定して端末を置き、離れた位置から結果を読み取れます。一人で作業するときには不可欠です。測定値を固定する手段がなければ、水平器と板材を押さえながら同時に画面を読むことはできません。
実物の水平器との精度比較
最近のスマートフォンのMEMS加速度センサーは、ハードウェア次第で±0.1〜0.5°の精度に達します。高級な実物の水平器（Stabila、Empire）は±0.029°（1フィートあたり1/32インチ）です。住宅のDIYや建築であればスマホで十分な精度と言えます。取り付けの公差はたいてい±0.1°以上だからです。
実物の水平器が今も勝る場面もあります。非常に長い距離の測定（2.4m以上の長尺水平器）、極端な気温になる屋外環境、そしてスマホが安定した信号を読めないほど振動の大きい環境です。
現場での実践的な使い方
シーリングファンの取り付け
配線の前に、丸型気泡モードで取付ボックスが水平かどうかを確認します。傾いたファンは回転が不均一になり、振動の原因になります。
ウッドデッキの下地組み
支柱と根太には垂直モードを使います。梁の上端には水平モードを使います。水平面では、角度モードで1フィートあたり1/8インチの排水勾配を確認します。
フェンス支柱の設置
垂直モードにしたスマホを支柱に当てます。調整するそばから数値がリアルタイムで更新されるので、別途下げ振りを用意する必要はありません。
浴室の床タイル貼り
接着モルタルを塗る前に、角度モードをmm/m単位にして、排水口に向かう2%の勾配が全方向から確保されているか確認します。
無料ダウンロード — サブスクなし、広告なし
iPhone版 Bubble Level & Angle GaugeとAndroid版は完全無料、オフラインで動作し、アカウントも不要です。キャリブレーション機能と複数の測定モードにより、規模を問わずDIYプロジェクトの最良の無料パートナーになります。
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